STANISLAW DUDEK 


obywatel m. Krakowa, emer. funkcjonarjusz szpitala sw. Lazarza 


przeżywszy lat 74, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 28-go lutego 1952 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 2 marca o godzinie 10 rano 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu, na które-to smutne 
obrzędy stroskana córka, syn i synowa zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


me ie ONUFREGO FIUTA Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13. 


w Krakowie, ul. Grzegórzecka L. 7. — Tel. Ne. 141-05 i 102-48. 


